 Notre-Dame de Paris, o catedrala a artei si a peste 850 de ani de istorie Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva International incendiu Notre Dame Notre-Dame de Paris, o catedrala a artei si a peste 850 de ani de istorie Marti, 16 Aprilie 2019, ora 07:07 10000 citiri Catedrala Notre-Dame, construita intre secolele al XII-lea si al XIV-lea, "inima Parisului", asa cum au numit-o francezii, reprezinta un "simbol al pacii" si inseamna totodata "toata istoria si cultura Frantei" Imaginile impresionante ale turlei in forma de sageata prabusite, luni, in incendiul devastator, au facut inconjurul lumii si au starnit o emotie generala in Franta, in special Turla, care avea 93 de metri, a fost construita din 500 de tone de lemn si 250 de tone de plumb Ea a fost reconstruita de Viollet-le-Duc in secolul al XIX-lea Era in curs de restaurare "Doamna noastra in alb", asa cum o mai numesc francezii, monument in stil gotic, sediu al Arhiepiscopiei Parisului, se afla in Ile de la Cite, in centrul Parisului Intrarea in cel mai vizitat monument al Frantei se face prin trei porti bogat ornamentate Fatada dantelata prezinta doua turnuri patrulatere de cate 69 de metri fiecare Interiorul, impozant, coplesitor, se inalta pe trei randuri de coloane: 130 de metri lungime, 45 metri latime si 35 de metri inaltime Pana la 10 000 de persoane incap in interior Statui, picturi si obiecte de cult fac parte din patrimoniul monumentului Este vizitat anul de 13 milioane de oameni 1163 este data traditionala retinuta pentru momentul in care a fost pusa prima piatra a catedralei, in prezenta papei Alexandre al III-lea Constructia a inceput pe locul unui lacas de cult dedicat sfantului diacon Stefan si a durat pana in 1345 Edificiul a suferit modificari in secolele XVII si XVIII Ads La inceputul secolului al XIX-lea, o noua conventie este semnata in iulie 1801 si Notre-Dame va fi sub semnul cultului roman la 18 aprilie 1802 Acest monument spiritual si cultural a inspirit numerosi artisti In 1831, Victor Hugo a publicat romanul sau "Notre-Dame de Paris" care va fi un mare succes In 1844, guvernul regelui Louis-Philippe I decide restaurarea catedralei din Paris si construirea unei sacristii Proiectul de restaurare a fost incredintat arhitectilor Eugene Viollet-le-Duc si Jean-Baptiste Lassus In 1857, dupa moartea lui Lassus, Viollet-le-Duc va ramane singurul maestru al operei "A restaura un edificiu, nu inseamna sa-l intretii, sa-l repari sau sa-l refaci, ci sa-l readuci intr-o stare in care nu a fost niciodata", spunea Viollet-le-Duc Napoleon a fost incoronat aici imparat al Frantei la data de 2 decembrie 1804 Cele doua razboaie mondiale nu au afectat monumentul Din 1990 pana in 1992, marea orga, devenita in secolul XX cea mai cunoscuta din lume, face obiectul unei restaurari ample Ads De notat este si ampla campanie de curatare a fatadei de vest, care a durat mai mult de 10 ani si care, gratie restauratorilor de la Monuments Historiques si a tehnicienilor, a permis ca din anul 2000 aceasta bijuterie arhitecturala medieval sa poata fi admirata in toata spledoarea sa Catedrala era in curs de restaurare de mai multe luni, in special pentru curatare, dupa ce a fost innegrita din cauza poluarii "Notre-Dame de Paris nu este doar o catedrala, vestigiu al unei epoci in care barbatii priveau catre cer, este casa comuna, arc pentru istoria noastra Este o parte inestimabila a Frantei care a fost devastata de flacari", incepe un articol publicat de Le Figaro Strajuita de Sena, Catedrala "este vas pe care ne putem imbarca si in care putem naviga in afara timpului", spunea Francois Mauriac Incendiu devastator la Catedrala Notre-Dame Pompierii au anuntat ca structura de rezistenta a fost "salvata" (Foto Video) Franta este in stare de soc: Catedrala Notre-Dame din Paris, devastata de un incendiu "teribil" Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Comisia Europeană își vrea propria poliție Facebook Noul episod de cenzură în numele libertății de exprimare În timpul Summitului (virtual) pentru Democrație (o inițiativă a președintelui american Biden), doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat impunerea cenzurii în USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul # Notre Dame Paris incendiu , # Notre Dame Paris istorie Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: NEWS RO Comentarii MacGigi Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Frumos articol, care pune Notre Dame de Paris in mijlocul Frantei si a Lumii Civilizate De pe parvizul catetedralei se masoara toate distantele din Franta Acolo este Vezi tot roion Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Ultima reduta !!! Ultima reduta a crestinismului din Franta a cazut!!! A avut o soarta asemanatoare cu a turnurilor Vezi tot Vezi toate comentariile (6) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi Digi24 ro Coreea de Nord si Coreea de Sud, de acord sa incheie razboiul dintre ele Cele doua tari sunt in conflict de peste 70 de ani Adevarul ro Diana Sosoaca, scandal cu jurnalistii Rai Uno Sotul senatoarei, cercetat pentru ultraj Ads Top stiri din Actualitate Primul deces cauzat de tulpina Omicron în Marea Britanie Fostul vicepreședinte al ANAF, retrimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat de luare de mită Dosar pentru moarte suspectă în Vrancea O femeie a murit în timp ce mătura strada, la Focşani Cîţu: Nu la coaliţie se face bugetul Sunt sigur că există resurse şi capacitate în Guvern Dacă e nevoie, Parlamentul lucrează şi după 25 decembrie Cu câți bani mai rămâne câștigătorul marelui premiu de la Loto după ce i se reține impozitul Permeabilitatea politicianului român în fața Rusiei Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 